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Inspection Dwg: RBST4241 Rev: 1 
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0.310/0.308 
0.2514/0.2510 
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0.070/0.050 
0.745/0.725 
0.402/0.397 
0.015 x 45° 


i91 
o 
C1 
o 


+/-0.005 x 0.5° 
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If necessar 
Ch 


(MG | M | 


H:FORMSQuality Assurance\approved QA\Inspection Sheet revB 


